Prof. dr inż. WITOLD 


BUDRYK 


członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk 


rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierownik 

Katedry Aerologii i Hydromechaniki Górniczej A. G. H. 

kierownik Zakładu Mechaniki Górotworu PAN, przewodni- 

czący Komitetu Górnictwa PAN, laureat Naukowych Nagród 

Państwowych I i II stopnia, autor licznych i cennych prac 
naukowych w zakresie górnictwa 


odznaczony Orderem Sztandaru Pracy I Klasy, Krzyżem 
Komand. Orderu Odrodzenia Polski i innymi odznaczeniami 


zmarł w dniu 18-go listopada 1958 roku w Krakowie. 


W Zmarłym Nauka Polska traci Wybitnego Uczonego, Wychowawcę kilku pokoleń pracowników nauki. 


PREZYDIUM 
POLSKIEJ AKADEMII NAUK 
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